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Exercice Ol 

Soit A un conducteur cylindrique de longueur L et de section S. 

1. Calculer la resistance R du conducteur A, sachant que sa 
conductivity est y. 

2. On depose a l’interieur de ce conducteur, un cylindre A 1? de 
section Si (Si<S), concentrique au conducteur A suivant le schema 
de la Figure ci-dessous 

Determiner les resistances Ri et R 2 des conducteurs A\ et A 2 . 

Quelle relation existe-t-il entre R, Ri et R 2 ? Cette relation vous 
semble-t-elle conforme a un type dissociation de resistances ? Si 
oui, lequel ? 


du courant debite par le generateur en precisant son sens de 
passage. 

3. On se propose de calculer de fa?on simple le courant 0ns la 
branche CD. 

a. Calculer la chute de tension V AC entre le: 

b. En deduire le courant dans la branche CD 


4.En procedant de la merpe^ia^on qu’^la 3 ,C,,1C question, on 



demande de determiner le 
EF. 
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la 3 ieme 

qui circule dans la branche 
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Exercice 05 


Exercice 02 

Le cuivre a une masse atomique de 63.5 et une masse volumique 

de 9 10 2 3 Kg/m 3 . En admettant que chaque atome fo limit un Dans le circuit represente ci-contre, on ferine I'interrupteur K. 
electron de conduction, calculer la vitesse du courant %ctriqd& 1. Determiner l’intensite et le sens du courant dans chaque branche 


10A dans un fil de cuivre de 1mm 2 de section. e=l,6 10 19 C, 

■L, M 

N A (Avogadro)=6 10 26 (MKS). 


Exercice 03 

Un generateur de f. e. m. E 
P R a une resistance morte R. 
1. Calculer P intensity 


umit une puissance 



Calculer P R , la pi 


i nsommee par R. 

en fonction de R ? 


cette puissance 
A I 


rcice 04 b 

Considerons le circuit de la figure ci-dessous. 

1. Calculer la resistance equivalente Rab entre les points A et B du 
circuit. 

2. On relie les points A et B aux poles d’un generateur de f. e. m. 

E=96 V et de resistance interne negligeable. Calculer F intensity I 


du circuit lorsque le condensateur est entierement charge. 

2. Determiner alors la ddp aux homes du condensateur. Quelle est 
l’energie emmagasinee dans le condensateur ? 

3. le condensateur etant entierement charge, on ouvre 
I’interrupteur a un instant que l’on prendra comme origine des 
temps (t=0). 

a. Ecrire Y equation differentielle donnant revolution de la charge 
q(t) du condensateur. 

b. En deduire F expression de la charge q(t) du condensateur. 

c. Calculer l’energie dissipee dans les resistances R 2 et R 3 pendant 
la decharge du condensateur. Comparer cette energie avec celle 
calculee a la deuxieme question. Conclure. 

AN : E=12 V ; Ri= R 2 = R 3 =1KQ et C=1 pF. 
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